Beschreibung 


ZEG Art.Nr. 

______260215129"Bushtail 30-G. 2015 | | 
[Rahmen in 2 Farben |(A) gelb-matt/sw.-matt | [552-29441 | 
I (D weiss-mattsw-matt | [522-29341 | 
SUNTOUR, XCM-DS RL 29", (A)+(E ) sw.-matt 100mm | [060-73236 | 
Steuersatz _ |CH-9280TW, 1-1/8" SEMI |  [060-87675 | 
Spacer [schwarz (A+) oo S e e 
AS-007N 31,8mm 7° sw-matt Styx 80mm | (0614-72491 | 
AS-007N 31,8mm 7° sw-matt Styx 90mm | [0614-72492 | 
Vorbau — ____[AS-007N 31.8mm 7° sw-matt Styx 100mm | (061-724983 | 
Lenker [HB RBTILENM sw-mat 72025318mm 6° | Inientinb. | 
[Lenker Alternative _|Low Rider 680/25/31 ,8mm sw. | [061-72501 | 
Griffe Alternative wa) | (05130382 | 
Griffe Alternative |weiss(sw. (E) |  [o5o-30318 | 
Sattelstütze Altern. |sw.-matt31,6mmx400mm | [061-32417 | 
Ste D 3 [JUSTEK, SETAMI _ _ | Inichtifb. | 
Sattel Alternative [Styx wissen | [o60-30768 | 
Sattel Alternative __|SX1 sw. o Oo Jo61-30800 
Sattelschele  fsw-m (A o d e 
Sattelschele folau (E) | Jos1-31759 
[Bremse VHR [Tektro HDM 290sw_ __ |  [nichti. | 
[Bremse VR Alternative] Tektro Auriga sw-matt | [040-32610 | 
[Bremse HR Alternativ Tektro Auriga sw-matt | [040-32611 | 
[Bremsscheibe VR__|Tektro 180mm _ _ | (040-32623 | 
[Bremsscheibe HR [Tektro 160mm | (040-32622 | 
[Bremsleitung [Tektro schwarz | (04032613 | 
[Olive/Pin [Tekto | Joao-32614 
[Bremsflüssigkeit'ö |Service-Kit | (04032612 | 
[Bremsklötze [Tekto | Joao-sazeı 
[Bremsklötze Alternati4M 525 __ _ — | (04032706 | 
[Felge [DDM 2 Disc 32Lsw_ |  [060-34028 | 
HC 30 D 622-25 sw. | [060-34260 | 
Speichen mm san M To | 
DO-20FOR 6. swa O ine 

DO-2BFOR 61. sws | nine 

Nabenkörperr [Formula FH04 | Joso-sreg2 
[VR Nabe Alternative Deoe2 Lsw6-L | loso-82162 
[HR Nabe Alternative [Deore 32 Lsw6-L | Joso-82163 
[VR Alternative [DDM 2 sw. M475 sw. Speichen silber | __|oso-soor9 
IHR Alternative [DDM 2 sw. M475 sw. Speichen silber | (060-51079 | 
[Reiten VRHR [Rapid Rob 57-622 ww |  nichtitb. | 
[Reiten Alternative [Rapid Rob 57-622 sw/grau | (0o1o-10806 | 
Schlauch [SV19Bligħt HE e 
[KRG  [SHmano, Foms23 40/30/22 Z. sw 170mm Oktaink | | o o 
KRG 5 [SHmano, Foms23 40/3022 Z. sw.175 mm Oktaink | | 
[KRG Alternative [Shimano M612-10 Holl. I1 40/30/22 sw. | _oso-s1621 
Inenager [SHIMANO, BB-ES25_ _ _ o o (o T 
Pe 3 [WELLGO, LU-C4S_ __ | [060-28575 | 
[Kette ___[SHIMANO, CN-HG54-10, 10-t.__ |  (060-67696 | 
[Kettenwechiser 2 _|SHIMANO, RD-M610SGS, 10-f. sw. Shad. TN | __|060-82068 
uUmwerterr 2 __ISHIMANO, FD-M610, TOP SWING sw. | (060-78023 | 
Shifter [SHIMANO, SL-M610, sw. 3/10-f. | (060-81022 | 
Schaltauge [ST 119, schwarz (A) | (o6o-oo616 | 
Schaltauge [ST 119, blau (E) | (o6o-o0603 | 
[Kassette/Zahnkranz |SHIMANO, CS-HG50-10, 11-362. | [060-67651 | 


Stand 2/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


